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Vệ sinh máy lạnh quận 4 tại nhà uy tín, cam kết chất lượng Tìm kiếm... S 
16 Tháng Bảy, 2020 / By Nguyen Cuong / Dịch vụ TGTDienLanh 


Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 4 chuyên nghiệp, chất lượng, giá rẻ. Có mặt ngay sau 30 phút khi tiếp DICH VU 


nhận thông tin của khách hàng. Vệ sinh máy lạnh 


Ẫ R .. .. _ b6 ñ ` . ^. : . Sửa chữa máy lạnh 
Quận 4 một khu vực sâm uât với dân cư đông đúc tại TPHCM do đó nhu câu sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh là rât 


cao. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tại quận 4 và cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao, Thế Di dời máy lạnh 


Giới Thợ Điện Lạnh đã triển khai dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 4. Thu mua máy lạnh 





= — — = Lắp đặt máy lạnh 
Danh mục bài viết = 
1. Giới thiệu về Thế Giới Thợ Điện Lạnh 
2. Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới Thợ Điện Lạnh | 
3. Vì sao nên sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 4 
4. Các dấu hiệu nhận biết máy lạnh cần vệ sinh 
4.1. Dấu hiệu nhận biết máy lạnh cần vệ sinh 


Giới thiệu về Thê Giới Thợ Điện Lạnh 
Thế Giới Thợ Điện Lạnh được biết đến là trung tâm điện lạnh uy tín hàng đầu tại TPHCM. Với thâm niên hơn 10 năm 


trong lĩnh vực điện lạnh, Thế Giới Thợ Điện Lạnh đã và đang hỗ trợ hàng trăm ngàn khách hàng giúp họ có được 


cuộc sống tiện nghỉ và hoàn hảo nhất. 
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Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 4 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh hiện đang cung cấp các dịch vụ như: sửa chữa - vệ sinh máy lạnh, lắp đặt — di dời máy lạnh, 


thu mua máy lạnh cũ,..... 


Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, Thế Giới Thợ Điện Lạnh luôn cố gắng hoàn thiện hơn dịch vụ của 


mình để có thể làm hài lòng mọi khách hàng. 


Đội ngũ nhân viên Thế Giới Thợ Điện Lạnh đều có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm thực tế phong phú, 


đảm bảo hỗ trợ khách hàng vệ sinh máy lạnh tại quận 4 một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. 


Bên cạnh đó Thế Giới Thợ Điện Lạnh cũng đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng tốt nhất như: chế 


độ bảo hành từ 3 đến 12 tháng tùy theo dịch vụ, chính sách ưu đãi với khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ 2,.... 
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Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới Thợ Điện 


Lạnh 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh luôn là địa chỉ cung cấp dịch vụ vệ sinh máy lạnh chuyên nghiệp và hiệu quả với mức giá tốt 


nhất trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bảng vệ sinh máy lạnh của chúng tôi trong bảng dưới đây: 


Bảng giá vệ sinh dàn lạnh máy lạnh 


Phụ kiện thay thế Seu la Triệu chứng bệnh ĐVT Đơn giá 

Sửa mắt nguồn, chập/hở mạch 1-2 Không vô điện lần 350 — 500.000 
Sửa board dàn lạnh (mono) 1-2 Không chạy, báo lỗi lần 450 — 600.000 
Sửa board dàn lạnh (inverter) 1-2 Không chạy, báo lỗi lần 550 — 850.000 
Thay cảm biến to phòng/dàn 1-2 Lá đảo đứng im con 400 — 500.000 
Thay mắt nhận tín hiệu 1-2 Remote không ăn con 350 —- 380.000 
Thay mô tơ lá đảo gió 1-2 Lá đảo không quay cái 350 — 450.000 
Thay tụ quạt dàn lạnh 1-2 Quạt không quay cái 250 — 350.000 
Thay stato dàn lạnh 1-2 Quạt không quay cái 400 — 500.000 
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) 1-2 Quạt không quay cái 750 - 1tr2 
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) 1-2 Quạt không quay cái 950 - 1tr5 
Sửa chảy nước, đọng sương 1-2 Dàn lạnh bị chảy nước cái 300 — 350.000 
Sửa xì dàn lạnh (hàn) 1-2 Không lạnh cái 400 — 450.000 
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) 1-2 Không lạnh, kêu lần 450 — 650.000 
Thay quạt (lồng sóc) 1-2 Quạt không quay cái 450 — 650.000 


Lưu ý: Bảng giá này chỉ có giá trị tham khảo, giá cả thực tế có thể sẽ thay đổi theo số lượng, dòng máy, hãng máy 


lạnh,.... 


Khi bạn cần biết về giá vệ sinh máy lạnh trong năm 2021 của TGTDienLanh thì hãy click vào đây ngay. 


Vì sao nên sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 4 


Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 4 của Thế Giới Thợ Điện Lạnh luôn được các khách hàng đánh giá cao bởi chúng 
tôi luôn đặt chữ TÍN và chữ TÂM lên hàng đầu. Chúng tôi đảm bảo cung cắp cho khách hàng dịch vụ uy tín, có 


chất lượng tót với mức giá thấp nhất trên thị trường. 


Các khách hàng khi sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh của Thế Giới Thợ Điện Lạnh sẽ có được các quyền lợi như 


sau: 


Nhân viên có mặt tại nhà bạn trong vòng 30 phút kê từ khi nhận được thông tin. 


Kỹ thuật viên có hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn khắc phục sự cố trên máy lạnh. Đảm bảo vệ sinh triệt 


để các lỗi trên máy. 


Được tư vấn cách sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả và tiết kiệm điện năng nhất. 


Được sử dụng dịch vụ chất lượng cao với mức chỉ phí phải chăng. 


Thực hiện việc vệ sinh máy lạnh theo đúng tiêu chuẩn và đúng cam kết với khách hàng. 


Tắt cả các vật tư, linh kiện sử dụng trong quá trình vệ sinh máy lạnh đều là hàng chính hãng 100%. 


Tất cả các dịch vụ đều được bảo hành trong thời gian dài từ 3 tháng đến 1 năm. Trong thời gian bảo hành, Thế 


Giới Thợ Điện Lạnh sẽ hỗ trợ khách hàng miễn phí 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, chúng tôi hoạt động 24/24 tất cả các ngày trong 
tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ. Chỉ cần bạn liên hệ chúng tôi sẽ có mặt ngay. 


«_ Hỗ trợ kiểm tra máy lạnh, với các lỗi hỏng nhỏ, đơn giản chúng tôi cũng hỗ trợ miễn phí cho khách hàng. 


Các dấu hiệu nhận biết máy lạnh cần vệ sinh 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh đã gặp rất nhiều trường hợp máy lạnh bị hư hỏng nặng do khách hàng không sớm vệ sinh 


cho máy lạnh. Những trường hợp hư hỏng này thật sự rất đáng tiếc bởi bạn hoàn toàn có thể phòng tránh bằng cách 


vệ sinh máy lạnh kịp thời. 


Chính vì vậy trong phần này Thế Giới Thợ Điện Lạnh sẽ đưa ra một vài dấu hiệu để các bạn nhận biết máy lạnh đã bị 


hư hay bám nhiều bụi bản cần vệ sinh. 


e_ Dịch vụ Vệ sinh máy lạnh giá rẻ tại quận 5 
e_ Vệ sinh máy lạnh quận 6 uy tín, chuyên nghiệp 


Dấu hiệu nhận biết máy lạnh cần vệ sinh 


Dưới đây là một vài dấu hiệu cho thấy máy lạnh đã bám nhiều bụi bản và bạn cần vệ sinh cho máy lạnh ngay: 


« Công suất máy lạnh yếu đi, máy lạnh đã bật lâu nhưng nhiệt độ phòng không đạt như mong muốn. 


«_ Máy lạnh phả ra hơi có mùi hôi khó chịu 


»_ Máy lạnh bị chảy nước trong quá trình hoạt động hoặc bị bám tuyết trên dàn lạnh 


»_ Máy lạnh chạy bình thường nhưng không thấy mát, cục nóng không hoạt động 


Khi nhận thấy máy lạnh có những dấu hiệu như trên thì bạn cần phải liên hệ ngay với Thế Giới Thợ Điện Lạnh để 


chúng tôi có thể hỗ trợ bạn vệ sinh máy lạnh ngay. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 4 của chúng tôi luôn đảm bảo 


chất lượng, uy tín giúp máy lạnh của bạn hoạt động như mới. 


Các bài viết hay: 


Những nguyên tắc cơ bản khi tháo 
lắp điều hòa để máy vận hành tốt 


Tại sao khi lắp máy lạnh mới cần 
hút chân không? 


Có nên lắp cục nóng điều hòa 
trong nhà không? 


Leave a Comment 


Lắp cục nóng điều hòa sao cho 
đúng kỹ thuật? 


Tư vấn cách chọn mua máy lạnh 
cũ theo công suất 


Hướng dẫn cách vệ sinh cục nóng 
máy lạnh 


Nguồn: TGTDienLanh 
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Máy lạnh cũ hãng nào giá tốt? Tư 
vấn chọn mua máy lạnh cũ 


Tư vấn cách lắp điều hòa cho nhà 
ống 


Có nên làm mái che cho cục nóng 
điều hòa hay không? 


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 
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Với tiêu chí làm việc rõ ràng. Chúng tôi cam kết sẽ đem 
đến cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng nhát, dịch 
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Sửa máy lạnh 

Vệ sinh máy lạnh 
KE)VUU-NUI-)/l01Ÿ,010ã0190019) 
IĐie/VIN>L- 0130) //-)/46-00)04) 
Di Dời Máy Lạnh 

Sửa tủ lạnh 


Sửa máy giặt 
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